EMILIA z Ralkow REMBECKA 


żona fotografa podróżującego 


przeżywszy lat 39, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzona Sw. Sakra- 
mentami, zasnęła w Panu dnia 13 Października 1891 r. 


W smutku pozostały mąż zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na wyprowadzenie zwłok, które 
odbędzie się we Czwartek dnia 15 b. m. o godzinie 4 popołudniu z domu L. 19 przy ulicy Rakowickiej 
wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


Czcionkami drukarni Zwiazkowe) w Krakowie. 


